Periods 


Periodic Table of the Elements 


Standard State at 25°C; 1 atm 


Ar — gas 
Br - Liquid 
: 2 4.0026 
Relative Atomic Mass (A) Na — Solid 
1 [] — Metals LY 
G IUPAC Group CAS e 
roup Se 7 [_] —— semimetals 13 NIA 14 wa 15 va 16 via 17 VIIA|_newum 
IA 
Atomic Number (Z) —]1 1.0079 | — Nonmetals 
2 : 5m 
— Lanthanide/Actinid 
Element Symbol —— 4 L anéhanide/Actinide 
Element Name HYDROGEN 
11 22.990 
3 | Na 
SODIUM 5 vB 6 VIB 
19 39.098) ! ‘ : 23 50.942||24 51.996 : 3 : 28 58.693|| 29 63.546 
4) K V Cr Ni | Cu 
POTASSIUM VANADIUM CHROMIUM NICKEL COPPER 
37 385.468 J : E 41 92.906 ; 44 101.07 .911] 46 106.42|| 47 107.87 
> | Rb Nb Ru Pd | Ag 
RUBIDIUM NIOBIUM TECHNETIUM RUTHENIUM PALLADIUM SILVER TELLURIUM IODINE 
55 132.91] : .49|| 73 180.95 .84|| 75 186.21]| 76 190.23 .22]| 78 195.08 
6 
Cs Ta Re || Os Pt At 
CESIUM TANTALUM RHENIUM OSMIUM PLATINUM POLONIUM ASTATINE 
87 (223) 105 (262) 107 (264)|| 108 (277) 110 (281) 114 (287) 
71 Fr Db Bh || Hs Ds | 


FRANCIUM RADIUM ACTINIDES |JRUTHERFORDIUM]] DUBNIUM SEABORGIUM BOHRIUM HASSIUM MEITNERIUM |} DARMSTADTIUM FLEROVIUM 


57 138.91]|58 140.12|] 59 140.91]| 60 144.24)| 61 (145)|/62 150.36||©3 151.96]|64 157.25||65 158.93]]66 162.50]|67 164.93/]68 167.26|!69 168.93]! 70 173.04|| 71 174.97 


Lanthanide Series La | Ce Eu Er Lu 


LANTHANUM CERIUM SAMARIUM EUROPIUM GADOLINIUM TERBIUM DYSPROSIUM HOLMIUM ERBIUM THULIUM YTTERBIUM LUTETIUM 


89 (227)|]90 232.04|| 91 231.04]| 92 238.03||93 (237)]/94 (244)||95 (243)]]}96 (247))}97 (247)||98 (251)|/99 (252)|} 100 (257)|} 101 (258)|| 102 (259)|| 103 (262) 


Actinide Series Ac | Th | Pa U Lr 


ACTINIUM THORIUM PROTACTINIUM URANIUM NEPTUNIUM PLUTONIUM AMERICIUM CURIUM BERKELIUM |} CALIFORNIUM]] EINSTEINIUM FERMIUM MENDELEVIUM NOBELIUM LAWRENCIUM 


